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Wydalanie wolnej adrenaliny i noradrenaliny w moczu kobiet podczas 
zabiegu przerywania ciąży 


Экскреция свободного адреналина и норадреналина в моче во время 
искусственного аборта 


Adrenaline and Noradrenaline Excretion during an Induced Abortion 


Przeprowadzono badania nad wydalaniem adrenaliny (A) i noradrnealiny (NA) 
w moczu kobiet, u których wykonywano zabieg przerywania ciąży. Stwierdzono 
wzrost wydalania adrenaliny w czas'e wykonywania zabiegu oraz spadek wydala- 
nia obu amin po zabiegu. Złożone bodźce neuropsychiczne: ból i obawa są uważane 
za najbardziej efektywne w wyzwalaniu wzrostu wydalania adrenaliny przez 
rdzeń nadnerczy i noradrenaliny przez współczulne włókna pozazwojowe (8). Zda- 
niem Eulera istnieje wprost proporcjonalna zależność między siłą bodźca wy- 
wołującego stress a wielkością odpowiedzi układu współczulno-nadnerczowego, mie- 
rzonej liczbą amin katecholowych wydzielonych do krwi i wydalonych z moczem (3). 
Większość zabiegów chirurgicznych, a do takich zaliczamy także przerwanie ciąży, 
wywołuje wzrost wydalania w moczu A i NA. 

W dostępnym nam piśmiennictwie nie znaleźliśmy pracy na temat zachowania 
się amin katecholowych (AK) w tego rodzaju zabiegach. Postanowiono przebadać 
wydalanie A i NA w moczu kobiet, u których wykonywano zabieg przerywania 
ciąży. 


MATERIAŁ I METODYKA 


Badania przeprowadzono u 15 kobiet w wieku 23—30 lat, które zgłosiły się do 
Kliniki, celem przerwania ciąży ze wskazań społecznych. Wszystkie rodziły 1—3 
razy siłami natury; ciąży nigdy nie przerywały. Były zdrowe psychicznie i fizycznie. 
Wielkość ciąży wahała się od 7 do 8 tygodni. W czasie prowadzenia badań wszystkie 
pozostawały w tych samych warunkach klinicznych. Ilość wolnej A i NA określano 
w jednorazowych porcjach moczu. Po wstępnym opróżnieniu pęcherza moczowego, 
mocz do oznaczeń AK pobierano trzykrotnie suchym, sterylnym plastikowym cew- 
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nikiem. Pierwsza godzina była oczekiwaniem kobiet na zabieg. Na początku drugiej 
godziny wykonywano zabieg, a godzina trzecia była odpoczynkiem po zabiegu. 
Pomiarów częstości tętna i ciśnienia krwi dokonywano czterokrotnie: w 45 min. i 
1 min, przed zabiegiem oraz w 1 min. i 45 min. po zabiegu. 

Zabieg przerwania ciąży wykonywano w znieczuleniu miejscowym 0,5% roz- 
tworem Lignocainum Polfa w ilości 16 ml. Kanał szyjki rozwierano rozszerzadłami 
Hegara do nr 13, po czym jajo płodowe usuwano kleszczykami Wintera, a jamę 
macicy opróżniano skrobaczkami macicznymi. Wszystkie zabiegi trwały około 5 min. 
i były połączone z małą utratą krwi. Wystąpienie większego krwawienia w czasie 
zabiegu powodowało wykluczenie kobiety z dalszych badań. Zawartość wolnej A 
і МА w moczu określano metodą fluorymetryczną wg Tyburczyka i Za- 
wiślaka (10). Pomiaru fluorescencji adrenolutyny i noradrenolutyny dokonywano 
na spektrofluorymetrze Farranda. Odczytane wartości przeliczano na ilości wolnej 
А і МА w moczu i poddano w ng/godz. Uzyskane wyniki poddano analizie statys- 
tycznej testem t Studenta. Wartości prawdopodobieństwa odczytano z tablic Fishera 
i Yatesa. 


WYNIKI I OMÓWIENIE 
Wartości badanych cech i istotność zmian w czasie przeprowadzanych 
badań przedstawiono w tab. 1, 2, 3. Ilości wydalonej z moczem NA w 


Tab. 1. Wartość Na i A w moczu kobiet, u których wykonano zabieg przerwania 
ciąży 
The value of Na and A in urine of women by interruption of pregnancy 


Noradrenalina ug/godz. Adrenalina ug/godz. 
Noradrenaline ug/hour Adrenaline Lg/hour 
I п III I II III 
1 godz. godzina 1 godz. godzina 
przed zabiegu d 7 przed zabiegu 4 з” 
zabiegiem hour in godz. „3 zabiegiem hour in BOCZ. „ 
Eh which the ih which the 
our ; our А 
operation ран operation эээ 
hour ”3 hour ”3 
before was carried before was carried 
operation out operation out 
Liczba 
pacjentek 
No. of 15 15 15 15 15 15 
patients 
Średnie 
Mean 2,12 +0,94 2,64 +1,02 1,93 +0,46 0,88 +0,37 1,66 +0,72 0,77 +0,39 
Zakres 
Range 0,47—4,44 135—469 0,68—2,99 0,20—1,83 0,85—3,49 0,18—1,52 
Znamien- 
ność II/III I/II її 
Signific- P > 0,02 P > 0,001 P > 0,001 
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1 godz. była wysoka i wynosiła średnio 2,12 + 0,94 ug. Ilość wydalonej А 
w tym czasie wynosiła średnio 0,88+0,37 ug. W godzinie oczekiwania 
średnia wartość tętna wynosiła 86 + 12 uderzeń na min., ciśnienie krwi 
125 + 13/82 + 10 mmHg. Najwyższe wartości tętna (96+6 uderzeń/min.) 
i ciśnienia krwi 136+8/92+9 obserwowaliśmy tuż przed rozpoczęciem 
zabiegu .Wzrost tych ostatnich wartości jest statystycznie znamienny i ra- 
zem z wysokimi wartościami wydalanej z moczem NA w godzinie ocze- 
kiwania wskazuje na maksymalny dla tej sytuacji wzrost napięcia emo- 
cjonalnego (2, 4). 

W godzinie wykonywania zabiegu przerwania ciąży, zaobserwowano 
wzrost wydalania amin katecholowych w moczu (NA — 2,64+1,02 ug; 
A — 1,66+0,72 ив). Analiza statystyczna wyników wskazuje, że wzrost 
wydalania między pierwszą a drugą godziną jest znamienny tylko dla 
adrenaliny (P<0,001). Zwiększone wydalanie A w godzinie zabiegu na- 
stępuje prawdopodobnie pod wpływem bólu i lęku, jaki odczuwa pacjent- 
ka podczas rozszerzania kanału szyjki i oczyszczania jamy macicy skro- 
baczkami (7). Natężenie odczuwania bólu było bardzo różne i indywidu- 
alnie różne były ilości wydalanej A w godzinie zabiegu (0,85—3,49 ив). 
Zasługuje na uwagę fakt, że wzrost wydalania A był wyższy zawsze u 
tych kobiet, które bardzo silnie reagowały na doznawane bodźce. Wyra- 
żało się to również znaczniejszym zwolnieniem tętna i większą obniżką 
ciśnienia krwi w trakcie wykonywania zabiegu. U kobiet, które spokoj- 
niej reagowały na ból, spadek wartości badanych cech był niższy. Zaist- 


Tab. 2. Zachowanie się tętna u badanych pacjentek 
Pulse rate of examined patients 


Tętno (uderzeń/min.) 
Pulse rate per minute 


45’ przed 1’ przed 1 po 45' ро 

zabiegiem zabiegiem zabiegu zabiegu 
45’ before 1' before 1’ after 45’ after 
operation operation operation operation 


Liczba pacjentek 


Number of patients 15 15 15 15 

Średnie 

Mean 86 +12 96 +6 81 +12 73 +5 

Zakres 

Range 10—110 88—110 10—110 60—80 
II/III VIV 

Znamienność I/II P < 0,001 P < 0,001 

Significance P < 0,01 III/IV III/IV 


Р < 0,001 Р < 0,02 


100'0 > d 100'0>d 100>d 1000>2а 500>а 000>24а 500>а SDUBJNJIUSIS 
ANI III/II пл лип АИ пи пл ўѕоииәтшеџ 
06—06 с6—с9 001—9 0017—09 057—001 061—001 097—621 01—007 ea 
m 
e т 4- = =. <. m ивәрї 
5 GIF 94 Ц 94 67 56 017 58 67 HII £TF 911 SF BEL ELF SGI әшрәл$ 
© ч gi gt si st gi ci et Ta IR 
© yajua fded Eqzo]T 
faa] 
8 uopelodo  чоцезэдо uoqeiado  uoffElado uopedado uońnBiado  цоцеходо  uofpBiado 
E 221$ ‚< 1915 „I a1ojoq 1 э20уэ4 Ф ләт CP әуе „I a10j8q Л  310J3Qq ср 
© naalqez nasrqez ualfalqez wadajqez пЯәтд=? niatąez ualSoTqRz UWorśsiqez 
D od Ф od „I рэ72а „I pazid „cp od „op od [I рә22ӣ „I pəzıd ‚6Ф 
с 
© ortojserp 20195 
= BMOZJINYĄZOJ IMOZIMYS 


(3gww) ainsseld poog 
(BHww) my әїпәуивту 


sjusjjed рәшшехә Jo әлп$зәлї роста тезэчанеа 
уэзиз[оеа цәќивред п тлі егиәти$тә ояэморомао 515 SIUEMOUYDEZ ‘8 ‘ает, 


154 


Wydalanie wolnej adrenaliny i noradrenaliny w moczu kobiet... 155 


niały w czasie zabiegu spadek 'ciśnienia krwi i zwolnienie tętna przy du- 
żej ilości АК w moczu, można by — zgodnie z Danielopolu — 
wyjaśnić pobudzeniem układu przywspółczulnego jako następstwa dłu- 
gotrwałego, wzmożonego napięcia układu współczulnego (cyt. wg. 1). 
Wzrost wydalania obu amin katecholowych, obserwowali inni autorzy w 
dużych zabiegach operacyjnych, połączonych z krwotokiem i wykonywa- 
nych w narkozie eterowej (6, 8). 

Wydaje się, że nie tylko rodzaj zabiegu jest istotny dla wydalania NA. 
Inna bowiem jest fizjologiczna rola NA i A w ustroju. Neuropsychiczne 
bodźce, połączone z odczuwaniem lęku i bólu, szybciej i więcej uwalnia- 
ją A niż NA (3, 5, 8, 9). Niewielki wzrost wydalania NA w czasie zabiegu 
przerwania ciąży, może wynikać z jej homeostatycznego działania na 
układ naczyniowy; we wszystkich przypadkach bowiem, obserwowaliśmy 
spadek częstości tętna i ciśnienia krwi w trakcie wykonywanego zabiegu. 
W godzinie wypoczynku nastąpiło obniżenie wydalania AK w moczu 
(МА — 1,93 + 0,46, А — 0,77 + 0,39). Porównanie tych wartości z uzyska- 
nymi w godzinie zabiegu wykazuje ich statystyczną istotność dla NA — 
P<0,02 i dla А — P<0,001. Jeżeli przyjmiemy, że czynnik emocji w 
godzinie „trzeciej” przestawał działać, a u pacjentki nie wykonywano już 
żadnych zabiegów, to otrzymane wartości można by przyjąć jako zbliżo- 
ne do fizjologicznych dla danej kobiety. Zabieg przerywania ciąży wyko- 
nywany w znieczuleniu miejscowym wywołuje reakcje stressujące, a za- 
tem wymaga odpowiedniego postępowania przeciwbólowego. 


WNIOSKI 


1. Wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie tętna w godzinie oczekiwa- 
nia na zabieg, wskazuje na stan napięcia emocjonalnego. 

2. Sztucznemu przerwaniu ciąży w znieczuleniu miejscowym 0,5% 
roztworu lignocainy towarzyszy znaczny wzrost wydalania w moczu wol- 
nej adrenaliny oraz po zabiegu spadek wydalanych amin katecholowych 
do ilości zbliżonych przed zabiegiem. 
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РЕЗЮМЕ 


Авторы определяли экскрецию свободного адреналина и норадрена- 
лина в моче женщин, подвергнутых операции искусственного аборта под 
местным обезболиванием лигнокаином. Одновременно считалась часто- 
та пульса и определялось периферическое кровяное давление. Обнару- 
жено статистически достоверное увеличение экскреции свободного адре- 
налина в моче в течение одного часа проведения искусственного абор- 
та и существенное уменьшение количества обоих аминов по истечении 
одного часа после операции. Во время операции наблюдалось пониже 
ние кровяного давления и частоты пульса. 

Авторы считают, что искусственный аборт, проводимый под местной 
анестезией, вызывает стрессовые реакции и требует применения COO1- 
ветствующего обезболивающего медикамента. 


SUMMARY 


The authors have investigated adrenaline and noradrenaline excretion 
in urine of women during an induced abortion. They used ”Ивпосате” for 
paracervical nerve blockades. They also investigated the pulse rate and 
blood pressure. Urinary excretion of adrenaline during abortion increased 
but adrenaline and noradrenaline decreased an hour later. These 
results showed statistically significant differences. During abortion the 
blood pressure and pulse rate decreased. The authors came to the conclu- 
sion that an induced abortion in local analgesia caused a stress reaction. 


